Za spokój duszy 8. p. 


EUGENIUSZA GOLAWSKIEGO 


oficera Wojsk Polskich i Pożarnictwa 


aresztowanego 11 listopada 1948 r. i rozstrzelanego na Montelupich 
przez zbirów hitlerowskich 29 listopada 1943 r. 


jako w drugą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


w czwartek dnia 29 listopada 1945 roku o godzinie 9 rano 
w kościele Najśw. Marii Panny 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zapraszają Kolegów i Znajomych zona i dzieci. 
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